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Katowice, dnia 28 kwietnia 2020 r. 


PREZES 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
0KA.4210.70.2019.CW 


POSTANOWIENIE 


Na podstawie art. 113 $1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 
10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020r. poz. 256) 


postanawiam 


sprostować na żądanie strony, tj. Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu (zwanej dalej 
„Przedsiębiorstwem”), w taryfie dla ciepła stanowiącej załącznik do mojej decyzji 
z dnia 15 kwietnia 2020 r. nr OKA.4210.70.2019.CW w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła 
ustalonej przez Przedsiębiorstwo, oczywistą omyłkę polegającą na pominięciu w punktach 6, 7, 
8 i 9 tabeli zawartej w części III oraz w punkcie 4.6. części IV tej taryfy korzystania przez 
Przedsiębiorstwo z usług przesyłowych świadczonych przez Fortum Silesia S.A. 
W związku z powyższym: 

e punkty 6, 7,8i 9 tabeli z charakterystyką grup taryfowych, zawartej w części III taryfy 


otrzymują brzmienie: 


Grupa 
Charakterystyka grup taryfowych 


Odbiorcy pobierający ciepło wytworzone w obcym źródle ciepła należącym 
Grupa E1 do Fortum Silesia S.A. poprzez jej sieć ciepłowniczą i poprzez sieć 
ciepłowniczą ZPEC Zabrze. 


Odbiorcy pobierający ciepło wytworzone w obcym źródle ciepła należącym 
7. Grupa E2 do Fortum Silesia S.A. poprzez jej sieć ciepłowniczą i poprzez sieć 
ciepłowniczą oraz węzły cieplne ZPEC Zabrze. 


Odbiorcy pobierający ciepło wytworzone w obcym źródle ciepła należącym 
Grupa E3 do Fortum Silesia S.A. poprzez jej sieć ciepłowniczą i poprzez sieć 
ciepłowniczą oraz grupowe węzły cieplne ZPEC Zabrze. 


Odbiorcy pobierający ciepło wytworzone w obcym źródle ciepła należącym 
do Fortum Silesia S.A. poprzez jej sieć ciepłowniczą i poprzez sieć 
ciepłowniczą, grupowe węzły cieplne oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze 
ZPEC Zabrze. 


9. Grupa E4 


BIULETYN BRANŻOWY URE - Ciepło Nr 87 (430) 29 kwietnia 2020 r. 


e zapis przed tabelami zawartymi w punkcie 46. części IV taryfy otrzymuje brzmienie: 


„4.6. Ceny i stawki opłat dla odbiorców w grupach E1-E4 
Dla odbiorców w grupach: E1, E2, E3, E4 stosuje się: 
- cenę za zamówioną moc cieplną — wyrażoną w złotych za MW, 
- cenę ciepła — wyrażoną w złotych za GJ, 
- cenę nośnika ciepła — wyrażoną w złotych za metr sześcienny nośnika ciepła, 
- stawkę opłaty stałej za usługi przesyłowe — wyrażoną w złotych za MW, 
- stawkę opłaty zmiennej za usługi przesyłowe — wyrażoną w złotych za GJ 
w wysokości określonej w taryfie dla ciepła Fortum Silesia S.A. oraz następujące stawki 
opłat w wysokości określonej przez ZPEC Zabrze:" 


UZASADNIENIE 
Przedsiębiorstwo ustaliło taryfę dla ciepła, która została zatwierdzona decyzją z dnia 
15 kwietnia 2020r. nr OKA.4210.70.2019.CW. Następnie pismem z dnia 22 kwietnia 2020r. 
Przedsiębiorstwo wniosło o „sprostowanie oczywistej omyłki w taryfie dla ciepła”. 
W wyniku oczywistej omyłki w ww. taryfie dla ciepła w punktach 6, 7 ,8 i 9 tabeli zawartej w 
części III oraz w punkcie 4.6. części IV zostało pominięte korzystanie prze Przedsiębiorstwo z 
usług przesyłowych świadczonych przez Fortum Silesia S.A. 
Art 113 $1 Kodeksu postępowania administracyjnego stanowi, że organ administracji 
publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy 
pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach. 
Opisana powyżej omyłka w tekście taryfy nosi znamiona oczywistej omyłki w rozumieniu 
art. 113 $1 Kodeksu postępowania administracyjnego. Powyższe wynika jednoznacznie 
z dokumentów przedłożonych przez Przedsiębiorstwo w toku postępowania administracyjnego 
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła a także z rodzajów działalności koncesjonowanej 
prowadzonej przez Fortum Silesia S.A. znanych Prezesowi URE z urzędu. 
W związku z powyższym, postanowiłem jak w sentencji. 


POUCZENIE 

1. Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia postanowienia (art. 113 $ 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, oraz art. 
479% pkt 2 Kodeksu postępowania cywilnego i art. 47955 w związku z art. 47932 $ 1 i art. 
47947 $ 1 tego Kodeksu). 

2. Zażalenie na postanowienie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma 
procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego postanowienia i wartości przedmiotu 
Sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także 
zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę postanowienia w całości lub w części (art. 479% 
w związku z art. 47955 Kodeksu postępowania cywilnego). Zażalenie należy przesłać na 
adres Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki - ul. Sokolska 
65, 40-087 Katowice. 

Z upoważnienia Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki 


Andrzej Zawiązalec 
Radca Prezesa URE 
w Południowym Oddziale 
Terenowym Urzędu Regulacji Energetyki 
z siedzibą w Katowicach 


